اف را ار ان 


شرکت تولیدی 


هی سعمس بو 


طّ: 


بیع 
بهیرور 


تست 
مدیریت‌سالن پرورش 

-طراحی سالن مرغداری 

-موقعیت و محل احداث مزرعه پرورش مرغ گوشتی 

ستراکم گله 


-سیستم آبخوری و توجه به کیفیت آب مورد استفاده 


-سیستم دانخوری و توجه به کیفیت دان 
-کنترل عوامل محیطی(تهوبه و کیفیت هواءگرمارطوبت سنجی) 
آمادگی جهت ورود جوجه و کنترل شرایط محیطی 
-آمادگی جهت ورود جوجه و کنترل شرایط محیطی 
-کنترل چینه دان.یک راهکار مدیریتی 
حواکنش های طبیعی جوجه‌های گوشتی درمقابل استرسهای گرمایی 
ک 1( 
-استرس سرماو سرماخوردگی 
مدیریت کیفیت‌جوجه 


مدیریت رشد و تغذیه 
-نکات کلیدی در مورد تغذیه جوجه های گوشتی 
برنامه‌های نوردهی 
مدیریت بهداشت وپیشگیری از بیماریها 
-اصول قرنطیه و بهداشت در مزرعه مرغداری گوشتی 
-راههای انتقال عوامل بیماریزا 
-راههای کنترل عوامل‌بیماریزا 
-بهداشت مرغداری 
تواکسیناسیون 
مدیریت قبل از کشتار 
جداول 


گروه تولیدی گروه تولیدی بهپرور ۳ 


شرکت بهپرور در استان آذربایجان غربی تأسیس و فعالیت تولیدی خود را از سال ۱۳۷۲ به عنوان 
اولین پرورش دهنده مرخ مادر و تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی در شهرستان ارومیه آغاز نمود و 
دررمان کر تم بار باه مارا و ار الا و هبار راد عال 
بیشتر با پیوستن تعداد دیگری از شرکتهای تولیدی اقدام به تشکیل گروه تولیدی بهپرور نموده و با 
توسعه واحدهای خود در استان آذربایجان غربی و شرقی و گیلان و تهران تعداد آنان را به بیش از ۲۰ 
واحد پرورش مرغ مادر و دو واحد کارخانه جوجه کشی در مناطق بسیار خوش آب و هوا و پاکیزه از 
لحاظ بهداشتی رسانده و تبدیل به یکی ازبزرگترین و بهترین تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور گردید 
و با بهره مندی از شرایط عالی آب و هوایی و جغرافیایی و بهره مندی از کارشناسان و مشاوران بسیار 
با تجربه و خوش فکر و موفق صنعت مرغداری ایران و رعایت ضوابط بهداشتی و مدیریتی و اصول 
تغذیه و استفاده از نزادهای برتر جهان. میتواند سالیانه بالغ بر ۵۰/0۰۰/۰۰۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی 
درجه یک با کیفیت بسیار خوب تولید و عرضه نماید. کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان بدلیل شرایط 
ویژه بهداشتی و مدیریتی اولین کارخانه ای است که موفق به دریافت استاندارد ۳1۸6۳ و 190 
.۱ 

از این رو به لحاظ عملکرد خوب به عنوان مرغ مادر نمونه ایران از طرف وزارت جهاد کشاورزی 
انتخاب گردید . این شرکت برای تکمیل حلقه های زنجیره تولید خود اقدام به مشارکت در پرورش 
مرغ اجداد گوشتی و تولید جوجه یکروزه مادر نموده است . 

در راستای فرهنگ سازی توسعه بازار سرمایه و شفاف سازی بهتر قیمت کالاهای کشاورزی به ویژه 
مواد اولیه دان. این گروه موفق به احذ مجوز کارگزاری بورس کالای کشاورزی بنام کارگزاری بهپرور 
شد تا بدین وسیله با فعالیت در بورس کالا قدمی دیگر در ارتباط مستقیم بین فروشنده و خریدار برای 
شفافیت بهتر قیمت های مواد اولیه و حذف عوامل واسطه ای اضافی بردارد. 

کارخانه تولید دی کلسیم فسفات برای ایجاد اطمینان خاطر در تهیه مواد اولیه مطمئن دان یکی دیگر 
از فعالیتهای این گروه میباشد و با تولید وعرضه کنستانتره دان و دان آماده یکی دیگر از حلقه های زنجیره 
تولید را تکمیل نموده است . شرکت تولیدی بهپرور گروه. در جهت اهداف بلند مدت و برداشتن 
گامهای بنيادین به منظور توسعه پایدار صنعت مرغداری کشور با مشارکت واحدهای گوشتی اقدام به 
پرورش مرغ گوشتی و کشتار و عرضه مستقیم آن با بسته بندی و قطعه بندی های مختلف به صورت 
مستقیم بنام نفیس بسته و بیتا در فروشگاههای زنجیره ای را آغاز نموده است که امیدواريم با راه آندازی 
کامل و توسعه منطقی آنها و تکمیل زنجیره کامل تولید به کمک مرغداران به عنوان شرکاء واقعی این 
مجموعه و تعاونیهای تولید و اتحادیه ها زنجیره کامل تولید و توزیع بهم پیوسته را راه اندازی و با 
عرضه مستقیم انواع گوشت مرغ با استانداردهای قابل قبول و بهداشتی . با ایجاد ثبات نسبی در قیمتها 
کمکی به تنظیم محصولات طیور وایجاد اطمینان خاطر در مصرف کننده و مردم شریف کشورمان 
فراهم آورده باشیم . 
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مقلمه 

صنعتی شدن مرغداری‌های کشورمان که شروع آن به ۳۰ تا ۳۵ سال پیش بر می‌گردد بسیار سریع تر 
از آنچه که فکر می‌شد رخ داد و این نبود به جز حمایت‌های دولتی و نیاز روز افزون جامعه به طوری 
که مصرف سرانه قبل از برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی 1/۸ کیلوگرم و در برنامه پنج ساله اول به 
۵ کیلوگرم و در برنامه دوم به ۱۱/۵ و در برنامه سوم به ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است. علاوه بر 
افزایش مصرف سرانه» رشد جمعیت نیز در این مدت. تقاضا برای مصرف گوشت سفید را بالا برده و 
ایس ایا ان مات دای وتا و ان بر که در ۱۱۱ 9 
به ۱۹ کیلوبالغ شده است و به نظر می‌رسد بعد از این باید در جهت توسعه صنعت . رقابت پذیر نمودن 
محصولات و امکان صادراتی نمودن آن را فراهم نمائیم. 

وامروزباید با تلاش بیشترو ایجاد سیستم‌های کامل زنجیره تولید (110068721101) و افزایش کیفیت 
تولیدات و کاهش هزینه‌های آن و قیمت تمام شده زمینه را برای صادرات و توسعه پایدار این صنعت 
رافراهم نمائیم. 

- شرکت بهپرور ارومیه در طول نزدیک به دو دهه فعالیت در این صنعت در حال حاضر جزو 
عمله ترین و بهترین تولید کنندگان جوجه یکروزه گوشتی می‌باشد که کیفیت جوجه‌های تولیدی آن 
به تائید شما پرورش دهندگان محترم نیز رسیده است. 

- مدیران و کارشناسان این شرکت تلاش دارند ضمن بالا بردن مداوم کیفیت جوجه‌های تولیدی 
را ی ار اه ادا ها سر ره 
شما مشتریان محترم را فراهم آورند. دراین راستا گروه کارشناسی شرکت به منظور فراهم آوردن امکان 
توسعه مداوم فکری وافزايش بهره وری واحدهای مرغ گوشتی اقدام به تهیه وارایه کتابچه راهنمای 
گوشتی نموده وسعی خواهد کرد درفواصل زمانی مناسب وبه تناسب تغبیرات دردانش مرغداری 
درسطح جهان ونژادها به اصلاحات آن ادامه دهد. 

امید است با مطالعه آن قدم کوچکی در جهت افزايش معلومات و بهبود شرایط پرورشی برداشته 
شود. 

ازدوستان وهمکارانی که پس ازمطالعه این کتابچه مارا از نواقص آن مطلع نموده ویا اقدام به هرنوع 
راهنمایی درجهت ارتقاء کیفیت آن نمایند کمال تشکر راداریم. 
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۲۸۵۵۵۱۸۵ ۲۴ 


بفش اول 


مديریت سالن پرورش 


حم 


۸ 
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یکی از عوامل مهم جهت طراحی سالن مرغداری شرایط آب و هوائی منطقه می‌باشد که به 
صورت زیر قابل توصیه است: 

۱- ساختمان قابل توصیه برای آب و هوای معتدل: سالن با سیستم بسته مجهز به سیستم 
خنک کننده 

۲- ساختمان قابل توصیه برای آب و هوای خحشک: سالن با سیستم بسته مجهز به سیستم 
خنک کننده 

۳- ساختمان قابل توصیه برای آب و هوای گرم و مرطوب: سالن با سیستم بسته مجهز به 
سیستم خنک کننده - سالن با سیستم باز. 

نکات مهم و قابل توجه در اجرای امکانات مورد نیاز با توجه به اب و هوای منطقه: 

۱- در مناطقی که دمای سالن برای مدت زیادی بیش از ۲۵ درجه سانتیگراد می‌باشدباید 
سیستم خنک کننده در نظر گرفته شود. 

۲-جهت ایجاد سیستم خنک کننده در سالن می‌توان تهویه رابه صورت سیستم تونلی تعبیه 
نموده و از پوشال یا آجر سفال برای طراحی سیستم خنک کننده استفاده کرد. 

۳-جهت ایجاد رطوبت در سالن در مناطق گرم و حشک می‌توان از سیستم مه پاش استفاده 
ی 

چنانچه سیستم مه پاش به درستی تنظیم نشده باشد بسیار خطرناک بوده وموجب بیماری 
گله خواهد شد لذادرخرید وبهره گیری ازاین نوع امکان باید دقت وتوجه کافی درخرید و 
بهره برداری آن نمود. 

- باید آب را از نظر میزان مواد معدنی و آلودگی باکتریایی بررسی نمود. در صورتی که 
آب حاوی مقادیر بالایی از مواد معدنی نامحلول و یا ذرات باشد» کارایی سیستم خنک کننده 
در دراز مدت کاهش می‌یابد و چنانچه از نظر میکروبی آلوده باشد موجب گسترش آلودگی 
خواهد شد. 

۵-سیستم تهویه حداقلی ۷6011141101 1۷1101001170 درشرایط آب و هوایی سرد کارایی 
مناسبی خواهد داشت. از سوی دیگر باید به یاد داشت که درسالنهایی که تهویه حداقل ایجاد 
میشود باید امکان تهویه حداکثرنیز فراهم گردد زیرا درکشور ما معمولا مناطقی که زمستان های 
سرد دارند تابستانهای گرم نیزدارند وبه تهویه حداکثر نیز نیاز پیدا میکنند. 


موقعیت و محل احداث مزرعه پرورش مرغ گوشتی 

۱-احداث ساختمان باید حداقل در فاصله ۱/۹ کیلومتری (۱ مایلی) از نزدیک ترین مزرعه 
پرورش طبور باشد. 

۲- فاصله فارم از جاده اصلی و فرعی و کشتارگاهها و سایر مکانهای مرتبط با طیور باید 
رعایت شود. 


س 


(8 

۳ 1 و .2:0 ‌ ۲ مه دك بت 

۳- ازمایش اب محل احداث سالن از نظر شیمیایی و همچنین کشت میکروبی آن بسیار ۰3 

اهمیت دارد. 
7 ‌ 

6- پاکسازی اطراف سالن‌ها به فاصله ۱۵ متر از پوشش‌های گیاهی ضروری است. ۳ 

۵- انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از ورود جوندگان پرندگان و سایر حیوانات به ۶ ۰ 

۳ 

محیط پرورش باید مورد توجه قرار گیرد. : 

۰ 


از حدء فشار محیطی بر روی پرنده را افزایش داده و باعث ایجاد استرس در پرنده می شود 
و در نهایت سود آوری گله را کاهش خواهد داد. میزان تراکم باید به تناسب افزایش امکانات 
سالن افزایش یابد. 


در اثر تراکم بالا در گله ضایعات آب و دان بیشتر خواهد شد. 


مشکلات ناشی از تراکم بیش از حد 
۱- افزایش فشار محیطی بر روی پرنده و در نتیجه افزایش استرس و در نهایت کاهش 
سودآوری. 

۲-افزایش پرت(ضایع شدن) دان و آب و در نتیجه بالا رفتن ضریب تبدیل غذایی و کاهش 
سودآوری 

۳-افزایش گرد و غبار در سالن و در نتیجه افزایش بیماری های تنفسی در گله 

]- ایجاد ناهماهنگی وزنی در گله به علت نا کافی بودن تهویه دانخوری و آبخوری 

۵- تراکم بیش از حد باعث افت کیفیت لاشه ضرب دیدگی و کبودی, سوختگی مفصل 
خرگوشی افزایش مشکلات مربوط به پا و کاهش سلامتی پای پرنده همچنین ایجاد تاول 
سینه خواهد بود. 

1 تراکم بیش از حد. کیفیت بستر: رشد و درصد ماندگاری را کاهش خواهد داد. 

۷- بروز بیماری هایی نظیر آنتریت روده کوکسیدیوز کانی بالیسم و مسمومیت ناشی از 
میکروارگانیسمهای موجود در بستر نظیر بوتولیسم در اثر تراکم بالاافزایش خواهد یافت. 

۸- تراکم بالا باعث ایجاد عدم هماهنگی میان سن و وزن گله می شود. 


هم و قابل توجه در مورد مدیریت تراکم گله 
۱-در شروع دوره پرورش می توان به ازای هر متر مربع اشیانه ۲۰ تا ۳۰ قطعه جوجه ریزی 
نمود. 


گروه تولیدی بهپرور 


۲- تراکم در سالن های پرورش با سیستم باز و تهویه طبیعی. در پایان دوره به ازای هر متر 
مربع باید ۲۰ کیلوگرم وزن زنده باشد. در حالی که آشیانه هایی که سیستم تهویه کنترل شده 
دارند. تحت مدیریت مطلوب می توان به ازای هر متر مربع ۲۵ - ۳۰ کیلوگرم وزن زنده در 
نظر گوفت. 


اهر سر سر سره را رز 


یه ۱ 


۳ مت 


۳- در مواردی که پیش بینی می شود به هر دلیلی دما افزایش خواهد یافت. باید تراکم گله 
را کاهش داد. 

۶- در فصول سرد سال می توان تراکم را به طور مختصری به شرط تامین هوای مورد نیاز 
افزایش داد. 


در صورت عدم امکان حفظ دمای مورد نظر در آب وهوا و یا نصل گرم تراکم 
گله را کمتر در نظر بگیرید. 


توجه به بستر و وضعیت آن درسالن های پرورش مرغ گوشتی موضوع بسیار مهمی درطول 
دوران پرورش می باشد. 
نکات زیر در مورد مدیریت بستر باید مورد توجه قرار گیرد. 


(۹ 

۰ ۰ 1» ۱ ۱ 

بستر مورد استفاده باید از کیفیت خوبی برخوردار بوده خشکه نرم و بدون گرد و غبار, ۰3 
همچنین بدون رطوبت و لودمی‌های میکروبی و قارچی باشد. ۹ 
جنس و نوع کیفیت بستر بید به گونه ای باشد که ابجاد مشکلانی از قبیل نقص پا و ایجاد ۹ 
مشکل در راه رفتن جوجه ضایعات پوستی و سینه ای و در نهایت مشکلات تنفسی ننمایند. ات 
انواع بستر مورد استفاده در سالن های پرورش عبارتند از: ۳ 
تراشه چوب (پوشال) جهت استفاده در مناطق خشک و معتدل به مقدار ۳ تا ۵ کیلوگرم ۰ 


نسبت به فصل مورد استفاده در هر متر مربع. 

-سبوس برنج به میزان ۳ کیلوگرم برای هر متر مربع 

-کاه ۲/۵ تا ؛ کیلوگرم در هر متر مربع 

- بسترهای معدنی که امروزه به صورت اخحتصاصی جهت استفاده در سالنهای مرغداری 
تهیه می شود. 


استفاده از رول مقوایی به عنوان بستر به هیچ عنوان توصیه نمی شود. 


رول های مقوایی علاوه بر آن که عایق حرارتی مناسبی نیست و دمای مورد نظر در بستر را 
تامین نمی کند. جاذب مناسب آب و رطوبت نیست و همچنین نرمی و راحتی مورد نظر برای 
بستر جوجه را فراهم نمی کند. 

عواملی که باعث افزایش رطوبت و خیس شدن بستر می گردد عبارتند از: 

- رطوبت بالای محیط پرورش 

- تعداد بیش از حد جوجه در واحد سطح 

-وجود مواد خام و چربی با کیفیت نا مطلوب. همچنین میزان نمک بالا در جیره های غذایی 
مورداستفاده 

- متعادل نبودن درجه حرارت سالن پرورش (بالا بودن یا پایین بودن بیش از حد) 

-عدم وجود تهویه مناسب در سالن 

- بروز برخی از بیماری ها از قبیل گامبورو کوکسیدیوز, تورم روده و آنتر یت نکروتیک 

- خراب بودن ابخوریهای اتوماتیک مورد استفاده در سالن و تنظیم نبودن ارتفاع انها که 
موجب ریختن آب بر روی بستر می گردد. 


۲ 


تصویر ۲ : نقص سیستم آبخوریها موجب خرابی بستر میشود. 


گروه تولیدی بهپرور 


- کیفیت نا مطلوب بستر و یاعمق کم و زیاد آن 


نکات حساس و کلیدی در مورد مدیریت بستر 

استفاده از بستر تازه در هر بار جوجه ریزی جهت جلوگیری از بروز آلودگی ناشی از 
عوامل بیماری زا. 

لا حتی المقدور از استفاده از سالن هایی با کف های خاکی خودداری نمایید. چرا که امکان 
پاکسازی و ضد عفونی موثر این کف ها وجود ندارد و در نتیجه گله از نظر امنیت بهداشتی به 
مخاطره نحواهد افتاد. 

ابا ضد عفونی بستر قبل از جوجه ریزی» از ورود عوامل بیماری زا از قبیل قارچ آسپرژیلوز 
وسالمونلابه محیط پرورش جلوگیری نمایید. 

#توزیع بستر در کل سالن باید یکنواعت بوده و عاری از پستی و بلندی باشد. 


بستر مرطوب باعث شیوع سوختگی مفصل خرگوشی. تاول سینه و افت 


کفت لاشه می کردد. 


به طور کلی مشخصات یک بستر خوب عبارت است از: 
۲-اندازه ذرات آن متوسط باشد. 


س‌ 


1 ِ 
۶-نرم و راحت باشد. 3 
۵-دارای قابلیت جذب بالایی باشد. 7 
[-قابلیت انتقال حرارتی آن پایین باشد. ّ: 
۷-ارزان باشد. و ۰ 
یه عیران کرد قایل فروش باشا: ۰ 
هار از قساه‌باشن: " 


۰- قابل تجزیه در محیط باشد. 
۱- تمیز و راحت بوده و گرد و غبار ناشی از آن کم باشد. 


بل در با از باه ورن در اسان پاش رو در مقایل عانوران موی 
محافظت گردد. 


در صورتی که از کیفیت پوشال بستر اطمینان کافی ندارید. قبل از توزیع 
در سالن با محلول فرمالین به نسبت ۱۰ در ۱۰۰ آن را ضد عفونی نمایید. 


آبخوری و توجه به کیفیت آب مورد استفاده 

جهت پرورش جوجه های گوشتی باید همواره آب تازه و تمیز در اختیار آنها گذاشته شود. 
نکات زیر در مورد آب وسیستم های آبخوری مورد توجه می باشد: 

۱- استفاده از آبخوریهای گرد (به قطر ۲۳ سانتی متر) برای هر ۸۰ تا ۱۰۰ قطعه جوجه ۱ 
عدد. 

۲-در صورت استفاده از آبخوری نیپل برای هر ۱۵ تا ۲۰ قطعه جوجه باید ۱ عدد نییل در 
نظر گرفته شود. ۱ 

۳-امکان دسترسی به آب تازه با درجه حرارت متعادل باید در طول مدت شبانه روز وجود 
داشته باشد. دمای مناسب برای اب مصرفی حدود ۲۷ -۲۵ میباشد. 

6-در هفته اول بخصوص ۶ روز اول پرورش هر چه تعداد آبخوریها بیشتر باشد بهتر است. 
باید در این سن برای هر ۵۰ قطعه جوجه یک آبخوری کله قندی در نظر گرفته شود. 

۵- در سنین پایین تر بهتر است از آبخوری های کله قندی استفاده نموده و آنها را بر روی 
موزائیک یا کارتن قرار داد تا جوجه بر روی موزائیک یا کارتن رفته و آب بخورد. 

در نتیجه اولا: تراشه داحل آبخوری نمی ریزد و طعم آب تغییر نمی کند. ثانیا: آب بر روی 
تراشه ها ریخته نمی شود و از خیس شدن بستر جلوگیری می گردد. 

1- در تابستان باید اب نسبتا خنک و در زمستان اب نسبتا ولرم در اختیار جوجه ها قرار 
گیرق 


۷-بستر زیر آبخوری ها باید هموارباشد تا اجازه داده شود تمامی پرنده ها بطور یکسان به 
آب دسترسی داشته باشند و از ریزش آب جلوگیری گردد. 


گروه تولیدی بهپرور 


جهت هفته اول پرورش آبخوری اضافی فراهم گردد. 


۸-همواره باید منبع آب را از نظر آلودگی های باکتریایی و مواد معدنی آزمایش نمود. عرضه 
آب با آلودگی بیش از حد باکتریایی باعث افزایش وقوع مشکلات یا افت کیفیت لاشه و 
مشکلات گوارشی و روده ای می گردد. 

۹- استفاده از آب خیلی گرم یا خیلی سرد باعث مصرف آب کمتر توسط پرنده خواهد شد 
و در نتیجه رشد گله کاهش می یابد. 

۰- افزایش يا کاهش ناگهانی در مصرف آب در گله پیش آگهی برای بروز بیماری و یا 
کیفیت مشکوک دان می باشد. 

۱-استفاده از آب یا نمکهای معدنی زیاد باعث کاهش مصرف آب در گله شده و در نتیجه 


رشد گله محدود خواهد شد. 


ناکافی بودن آب باعث کاهش رشد خواهد شد از این رو توجه به میزان 


آب و تعداد آبخوری باید همواره مورد توجه قرار گیرد. 


۲- ارتفاع آبخوری ها باید روزانه تنظیم شده و ارتفاع آنها باید با پشت گردن جوجه ها و 
لبه آبخوری ها هم سطح باشد. 


نسبت مصرف آب به دان باید روزانه کنترل گردد. 


۳- آبخوری ها باید بصورت روزانه شستشو گردند. 

۶-نکته ای که باید در مورد حفاظت زیستی فراموش نشود ضد عفونی آب می باشد. 

استفاده از کلر و تعیین میزان آن در آب آشامیدنی مهمترین راه می باشد. میزان کلر در آب 
آشامیدنی باید حدود 1000۲ تا ۳ باشد. لازم به یادآوری است تحت هیچ شرایطی آبی را که 
توسط کلر پا سایر مواد ضد عفونی کننده پا کسازی شده جهت واکسیناسیون مورد استفاده قرار 
تلهند. 


س‌ 


۹ 
۰4 
اگر اسیدیته آب مورد استفاده کمتر از ٩‏ باشد. بر هضم و خوردندگی 4 
تجهیزات آبخوری تاثیر گذاشته و این مسئله با دارو و واکسن مورد استفاده 
ِ ۳ 9 
5 ۰ 
كِِِ ِ ۰ 
۵- مس اضافی در آب آشامیدنی باعث تلخ شدن مزه آب و صدمه به کبد پرنده میگردد. ۰ 
ِ ۰ 
- وجود مقادیر بیش از حد سولفات در اب مورد استفاده طیور باعث شل شدن مدفوع 1 


می شود. اگر میزان منیزیم و يا سدیم بیش از ۵0 میلی گرم در لیتر باشد. این اثر تشدید خواهد 
شد. 


سیستم دانخوری و توجه به کیفیت دان 

انواع سیستم دانخوری عبارتند از: 

- دانخوری بشقابی (سینی): به ازای هر ۵۰ قطعه جوجه ۱ عدد در طول هفته اول پرورش. 
- دانخوری گرد (آویز): با قطر ۳۳ سانتی متر به ازای هر ۵۰ قطعه جوجه یک دانخوری. 

- دانخوری ناودانی اتوماتیک: به ازای هر قطعه جوجه ‏ سانتی متر 


۱- به تناسب تعداد جوجه ها و با توجه به سن آنها باید به تعداد کافی دانخوری در اختیار 
آنها قرار گیرد. چرا که تعداد ناکافی دانخوری باعث کاهش میزان رشد و عدم یکنواختی و 
بگلدستی کلف کر لا 

۲- تنظیم ارتفاع دانخوریها بطوربکه پشت پرنده با کف دانخوری هم سطح باشد. 

۳- تنظیم نا مناسب تعداد و ارتفاع دانخوری ها باعث افزایش ضایعات دان می گردد. در 
این حالت ضریب تبدیل غذایی بالا می رود. همچنین توزیع غیر یکنواخت دان منجر به افت 
عملکرد و افزايش ضایعات خراشیدگی ناشی از رقابت بر روی دانخوری ها می گردد. 

6 قبل از تهیه دان بایستی از کیفیت و آنالیز مواد اولیه مورداستفاده اطمینان لازم حاصل 
رقم 

۵- کیفیت افزودنیها در جیره به ویژه مکمل های ویتامینه و مواد معدنی همچنین اسیدهای 
آمینه بایستی مورد توجه قرار گیرد. 


میزان دان مصرفی توسط پرندگان باید روزانه وزن کشی گردد. 


1- تعداد دفعات توزیع دان در سالن بسیار مهم می باشد. حتی المقدور سعی گردد توزیع 


۷- همواره سعی شود در هر بار توزیع دان در دانخوریهاء دان به اندازه لازم ريخته شود. چرا 
که پر شدن بیش از حد دانخوریها باعث پرت دان و افزايش ضایعات دان می گردد. 

۸- عدم توجه به میزان دان مصرفی روزانه باعث ضعف در کنترل رشد گله می گردد. 

-٩‏ در شرایط آب و هوایی گرم. هنگامیکه جوجه ها از مشکلات ناشی از استرس گرمایی 

۰ - دانخوریهای مخصوص جوجه یکروزه باید به تعداد کافی و حداکثر به فاصله ۱/۵ متر 
از یکدیگر قرار گيرند. 

۱-به محض کثبف شدن دانخوری دان را تخلیه نموده پس از تمیز کردن دانخوری, دان 
تازه و تمیز داخل آن بریزند. 


گروه تولیدی بهپرور 


بلافاصله بعد از خالی نمودن جوحه ها باید آب ودان در اختیار آنها قرار گیرد. 


یک ساعت قبل از ورود جوجه ها آب و دان کامل فرموله در سالن توزیع شود 
تا جوجه هابلافاصله بعد از ورود به سالن به آنها دسترسی داشته باشند. 


نموده و قبل از اضافه نمودن دان جدید باید کاملا دان قبلی را خورده باشند. 
۳- استفاده از رول های مخصوص مقوایی در بین خحطوط دانخوری در 1۸ ساعت اول 
پرورش در یکنواختی و دستیابی به وزن مناسب در شروع پرورش نقش مهمی دارد. 


۱- تهویه و کیفیت مطلوب 
توجه به تهویه و رساندن هوای مطلوب و سالم به گله مرغ گوشتی از مهمترین عوامل 
پرورش مطلوب محسوب می شود. 


جهت کاهش درجه حرارت سالن در مناطق گرم و مرطوب باید سرعت جریان 


هوا را افزایش داد. 


عدم توجه به کیفیت هوا و تهویه باعث عوارض زیر خواهد شد. 

وقوع بیماریهای مزمن تنفسی و آسیت در گله 

افزایش میزان گاز آمونیاک در سالن پرورش و در نتیجه وقوع ضایعات پوستی) سینه ان 
چشمی و همچنین مشکلات تنفسی 


(۹ 

۰ 

تهویه ناکافی باعث افزایش رطوبت بستر شده و در نتیجه زمینه درگیری به بیماریهای 4 
روده ای از قبیل آنتریت نکروتیک و کوکسیدیوز (اسهال حونی) در گله افزایش می یابد. ۹ 
6 

5 

عدم تهویه مناسب و نامطلوب بودن کیفیت هوا. عملکرد گله را محدود نموده : 

و حساسیت به بیماری را در گله افزايش خواهد داد. ۰ 


اقا نبود هوا و اکسیژن کافی در سالن باعث کاهش اشتها می گردد و در نتیجه وزن دهی گله 
نامناسب شده و ضریب تبدیل غذایی مناسبی در پایان دوره پرورش نخواهد داد. 
سوختگی مفصل خرگوشی در اثر تهویه نامطلوب افزايش يافته و در کیفیت لاشه افت 
قابا فوجزی شاه داشت, 
لا عدم تهویه کافی و مناسب در سالن باعث عدم هماهنگی وزنی میگردد. 
درروز اول سرعت حرکت هوا باید حداکثر ۰/۱ متر در انیه باشد. اگر سرعت حرکت هوا 
در سطح جوجه از ۰/۱ متر بر ثانیه افزایش یابد». دمای بدن "۲6 کاهش خواهد یافت. با پر در 
آوردن جوجه از تاثیر این عامل کاسته می شود. در ۶ هفتگی افزايش ۰/۵ متر بر ثانیه در سرعت 
هوا باعث کاهش دمای بدن جوجه به میزان "۱6 می گردد. 
با پاشیدن ۲۰۰ گرم دی یا منو کلسیم فسفات به ازاء یک متر مربع هر پنج روز یکبار 
می توان به کاهش تولید امونیاک بستر کمک کرد. افزایش امونیاک (بیش از 0100 ۱۵) ضریب 
تبدیل را بالا می برد. همچنین توصیه به پاشیدن آنزیمیت بر روی بستر جهت کاهش آمونیاک 
هی گردد: 
جهت محاسبه میزان سطح ورودی هوا و میزان هوای تخلیه شده درسیستم تونلی دو 
روش وجود دارد: 
الف: به طور متوسط برای هر کیلو وزن زنده موجود در سالن به ۱۲ - ۵متر مکعب هوا در 
ساعت نیاز داریم و برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب هوا باید ۰/۳ متر مربع ورودی هوا تعبیه شود. 
مثال: یک سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای با وزن پایانی ۲/۵ کیلو هوای مورد نیاز در ساعت به شرح 
زیر محاسبه می شود. 
کیلوگرم ۰/۵2۰ ۱۰۰۰ 
متر مکعب هوا در ساعت ‏ ۲۵۰۰۰۵۱۲۵۰۰۰ 
متر مربع ورودی هوا ۷ ۱ 
ب: استفاده از فرمول زیر 
۳۰ سطح مقطع سالن (متر مریم سرعت هو (متر در ثنیه) < خروج هوا (متر مکعب در یه 


اضافه نمودن فن در داخل سالن . فقط موجب جابجایی بهتر هوا بین 
پرندگان میشود وتاثیرمعنی داری برا فزایش میزان خروج هوا از سالن ندارد . 


گروه تولیدی بهپرور 


۲- گرما 

عمل پیش گرمائی باید در کل سالن به انجام برسد. تمام سطوحی که با جوجه در تماس اند 
اعم از کف و دیوارهای سالن تا حدود "۲۸-۳۰ گرم شود. این کار باید ۳۹-۶۸ ساعت قبل از 
ورود جوجه در مناطق و فصول سرد و ۲۶ ساعت قبل در مناطق و فصول گرم سال. آغاز گردد. 
چنانچه این عمل به خوبی انجام نشود جوجه انرژی خود را به جای این که صرف رشد کند» 
صرف گرم کردن بدن خود کرده و در نتیجه به وزن اولیه مناسبی دست نخواهد یافت. 

# دامنه تحمل تغییرات درجه حرارت برای جوجه های یکروزه بسیار کم است. (۳۱-۳۲۵) 
اگر دمای محیط کمتر از "۳۱6 شود جوجه توانائی کنترل درجه حرارت بدن خود را ندارد. در 
سه روز اول این وضعیت باید حفظ شود. , 

باید از سالم بودن ترموستات و دما سنج اطمینان حاصل کرد. این وسایل دقیقا در بالای 
سر جوجه قرار گیرند. 

شروع درجه حرارت هفته اول ۲ اج ۲ درجه و بعد هفته ای ۲ درجه کم گردد. البته 
توجه به وضعیت پراکندگی جوجه ها در سالن بسیار مهم می باشد. 


۳-رطوبت نسبی 

خشک بودن هوا (کاهش رطوبت نسبی) باعث مشکلات تنفسی و دهیدراتاسیون (از دست 
دادن آب بدن) در جوجه می شود. باید به طرق مختلف رطوبت مورد نیاز را برای جوجه تامين 
کرد. (رطوبت ساز آب پاشی دیوارها و ورودی های هوا) چون استفاده از رطوبت ساز ممکن 
است موجب سرد شدن مسیر های عبور هوا گردد باید جوجه ها را حتی الامکان از وزش 
مستقیم باد سرد دور نگه داشت. 

5 یک دستگاه رطوبت سنج نیز بالای سر جوجه ها آویزان شود. 

بالا رفتن رطوبت نسبی سالن سبب افزایش رطوبت بستر و مشکلات متعاقب آن خواهد 
شد. 

# به طور کلی رطوبت نسبی در حدود 1۵ تا ۷۰ درصد جهت هفته اول پرورش و در حدود 
۰ تا ۵۵ درصد برای بقیه دوره پرورش توصیه می گردد. 


به رابطه بین رطوبت و دمای داخل سالن اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 


توجه داشته باشید دما و رطوبت استاندارد همواره در کنار هم تعریف می شوند. 


3 

۰۹ 

دمای سالن در زمان تحویل جوجه با توجه به رطوبت سالن تعریف می شود که تابع جدول 14 
6 

6۵ 

: 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 
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بفش دم 
آمادگی ممت ورود موجه و کنترل شرایط ممیطی 


حم 


۸ 
۳ 


۸ 
ِ 
۳ 
ِ 
كت 


امادگی جهت ورود جوجه و کنترل شرایط محیطی 
۱- چند ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن (حدود ۳ ساعت قبل) باید ابخوریها را پر 
نموده تا در هنگام ورود جوجه ها به سالن از سردی آب کاسته شود و دمای مناسبی پیدا کند. 


۲ - افزودن شکر در آب به میزان ۳ درصد در تابستان و 7 درصد در زمستان توصیه می شود 
میزان آب شکر مصرفی برای هر ۱۰۰۰۰ قطعه جوجه ۱۰۰ لیتر میباشد که مصرف آن ‏ الی ۱۲ 
ساعت به طول می انجامد. 

۳- آب مورد استفاده در هنگام ورود جوجه ها باید تمیز, تازه و حداقل به مدت ۳ الی 4 روز 
اول بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتیگراد و يا حداقل معادل با دمای سالن تنظیم گردد. پس از ۵ تا ۷ 
روز باید به تدریج آبخوریهای اتوماتیک را قرار داده و پس از ۸الی ۱۰ روز به تدریج تعداد کمی 
از ابخوریهای کله قندی را برداشته و کنترل شود که جوجه ها ابخوری های جدید را پیدانمایند 
و در نهایت تا روز ۱۶ کلیه آبخوریهای کله قندی و مخزنی جمع آوری گردند . 

6-دان فرموله باید همراه با آب در اختیار جوجه ها قرار گیرد. بطوریکه طبق تحقیقات انجام 
شده هر چه آب دیرتر در اختیار جوجه ها قرار گیرد. جوجه ها بیشتر دچار کم آبی شده و 
دهیدراته می شوند. در نتیجه جوجه ها دچار کاهش وزن شده که این کاهش وزن حتی تا زمان 
ره یاراد پاک کر آهل ماتکن جونچه‌رهای کهظی ای ۱۲ ساقت سس از ادن وتف 
پرورش برسند از وزن مطلوبی برخوردار خواهند شد. جوجه هایی که مدت زیادی در راه 
همقل در ال آسترس هاق عفه هی ازل برورشن ند سای فرش ناکت 

۵- تغذیه زود هنگام جوجه ها سبب تحریک فعالیت و رشد سیستم عصبی, سیستم ایمنی؛ 
(سیستم قلبی - عروقی) و (معدی -روده ای) می گردد هر چه جوجه بعد از هچ شدن زودتر 
به دان خوردن عادت کند. کارایی زرده جهت عملکرد متناسب به آن بهتر خواهد بود. 

7-بهتر است در 2۸ ساعت اول زندگی جوجه از رولهای پلاستیکی يا مقوایی به صورت ۲ 
یا ۳ ردیف در سالن استفاده نموده و بر روی آنها مقدار کمی دان ريخته شود. توجه به این نکته 
حائز اهمیت است که اینکار علاوه بر قرار دادن دانخوریها و کارتن جهت تغدیه 
جوجه ها می باشد. پس از مدت ۶۸ ساعت بدلیل مخلوط شدن این دان با مدفوع جوجه ها 
باید این سفره ها و رولها جمع آوری گردد. 


پس از تخلیه کارتن های جوجه از کامیون نباید جعبه های حاوی جوجه بر 


روی هم قرار گيرند. 
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۰4 

ه6 

استفاده از رول های مقوایی علاوه بر سینی های دانخوری و کارتن های حمل 2 ِ 
حوحه در ۲ تا ۳ ردیف در سالن جهت تغذیه 2۸ ساعت اولیه زندگی 3 
ما مه ۰ 6 

حوحه ها توصیه می شود. در حقیقت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد فضای اولیه پرورش ۰ 
را دانخوری تشکیل خواهد داد. : 
۰ 

۰ 

۰ 


۷- در هنگام ورود جوجه ها به سالن» حداقل رطوبت باید در حدود ۵۵ تا ۰ درصد باشد 
واين رطوبت حتی المقدور تا ۳ الی 4 روزگی سن جوجه حفظ گردد. 

۸- درجه حرارت سالن از هفته اول به بعد با توجه به فصل جوجه ریزی, شرایط آب و 
هوایی منطقه, نوع سیستم گرمادهی در سالن و توجه به وضعیت جوجه ها باید هر هفته ۲ الی 
۳درجه تا هفته پنجم کاهش یابد. 

4-قبل از ورود جوجه ها به سالن. جهت فراهم آوردن هوای تازه و تخلیه سالن از گازهای 
وت 


تصویر ۳: تحویل مناسب جوجه ۳ 


۰- در صورتیکه مسیر حمل و نقل جوجه ها طولانی باشد توصیه میگردد. بلافاصله پس از 
رسیدن جوجه ها از اب و شکر به اضافه مولتی ویتامین و الکترولیت استفاده گردد. 


ا۳ 


از عوامل کاهش یکنواختی وزن در گله در هنگام تخلیه سالن؛ تِِ تأمین 


کافی آب. دان. گرما و رطوبت در چند روز اولیه پرورش میباشد. 


گروه تولیدی بهپرور 


۱- از قرار دادن آبخوریها و دانخوریها در زیر منابع تولید کننده حرارت و در نزدیکی آنها 
خودداری شود. 
۲- دمای سالن باید چه در هفته اول و چه در هفته های بعدی با توجه به رفتار جوجه ها 


تعیین گردد. در روزهای اولیه پرورش تجمع جوجه ها بدور منابع حرارت نشاندهنده پایین 
بودن درجه حرارت سالن می باشد. 

۳- بهتر است در روزهای اولیه پرورش از تعدادی از جوجه ها کشت آنتی بیوگرام بعمل 
آید و با توجه به جواب آزمایش و در صورت نیاز آنتی بیوتیک مناسب جهت جلوگیری از 
گسترش عفونت استفاده گردد. 

۶- تامین رطوبت و دمای مطلوب در طول هفته اول از چسبندگی مقعد و دهیدراته شدن 
جوجه هاء در نتیجه از ایجاد ناهماهنگی در وزن گله جلوگیری خواهد نمود. 

۵ قبل از ورود جوجه ها به سالن» سالن را به ۳ قسمت مساوی تقسیم نموده و سپس در 
روزهای اولیه پرورش آنها رادر قسمتی که گرمتر بوده و کمتر در معرض باد و کوران باشد قرار 
دهید که معمولا بهترین شرایط از این نظر در وسط سالن میباشد. پس از پایان هفته اول و یا پس 
از استفاده از اولین واکسن بهتر است که جوجه ها را از قسمت وسط به قسمت دوم یا سوم 
تال فده وتو صووت انز اقه‌های کسمت زاو سرت کر وی هام اند 


پرورش ریخت و پاش آب و دان توسط جوجه ها زیاد بوده و این غذاهای باقیمانده در کف 
بستر فاسد شده و در کف بستر باقی می مانند و در هنگام بزرگ شدن جوجه ها مورد استفاده 
آنها قرار می گيرند و باعث مسموم شدن جوجه ها می گردند. 

- پس از استقرار جوجه ها در سالن و پیدا نمودن اب و دان توسط انهاء به مدت ۱ تا ۲ 
ساعت از تحریک بی مورد جوجه ها پرهیز نموده» سیس جهت تحریک آنها و استفاده از آب 
و دان اقدام به تحریک ملایم و آهسته آنها نمایید و از جمع شدن آنها بر روی هم و در یک 
نقطه جل وگیری‌نمایید. 


از قرار دادن کارتن های محتوی جوجه بر روی هم و نزدیک به محدوده منابع 


گرمایی جدا خودداری گردد. چراکه باعث گرم شده سریع داخل کارتن ها و 
خفگی و دهیدراته شدن حوحه ها خواهد شد. 


93 

4 

۷- پس از ورود جوجه ها به سالن به تدریج از هوا کش های کوچک موجود در سالن با ۰ 
دور ملایم جهت تخلیه گازهای مضر موجود در سالن پرورش و تامین هوای تازه در سالن 3 
استفاده نمایید. چرا که عدم خروج گازهای مضر از سالن و عدم ورود هوا و اکسیژن به میزان ِ 
کافی به سالن منجر به بالا رفتن غلظت گازها و بروز اسیت و بیماریهای تنفسی میگردد. ِِ 
۳ 

۰ 


جوجه ها جهت دسترسی به آب و دان نباید مسافتی بیش از یک متر در مرحله 
اولیه پرورش طی نمایند. 


۸- در طول هفته اول باید چندین بار در روز, آبخوریها تخلیه و شسته شوند. پس از پایان 
هفته اول. شستن آبخوریها باید روزانه انجام گردد. 

-٩‏ یکی از عواملی که از چسبندگی مفعد جل وگیری هی کنده استفاده از شپر کم چرب در 
آب میباشد. 

میزان شیر مصرفی جهت پیشگیری ۱ درصد و جهت درمان چسبندگی ۵ درصد میباشد. 


کنترل جینه دان . یک راهکار مدیریتی 

جوجه ها در زمان ورود به سالن همگی گرسنه هستند و اگر شرایط مدیریتی نامناسب مانع 
استفاده آنها از اب و دان نشود همه جوجه ها بعد از مدت کوتاهی پس از ورود به سالن باید 
چینه دان مملو از دان داشته باشند. کنترل چینه دان میتواند یک آزمایش کامل برای کفایت 
مدیریت تحویل جوجه باشد. 

بدین منظور ۸ ساعت بعد از تخلیه جوجه ها ۲96۵ تا ۳6 از جوجه ها را بطور تصادفی در 
نقاط مختلف سالن مورد بررسی قرار دهید . در شرایط مناسب حدود ۸۰96 آنها باید چینه دان 


پراز دان داشته باشند. ۲۶ ساعت بعد از تخلیه جوجه پر بودن 0 تا ۱۰۰۲۵ جینه دانها نشانه 
مدیریت مناسب تحویل جوجه خواهد بود. 


دمای محیطی بالا برای جوجه های گوشتی که بصورت صنعتی پرورش می یابند میتواند 
بسیار مخرب باشد. این اثرات مخرب با توجه به تراکم بالا و پر درآوری» در سنین بالاتر تشدید 
میشود. از سوی دیگر تغییرات ژنتیکی اعمال شده در طیور صنعتی که منجر به رشد سریعتر آنها 
شده میتواند اثرات سو استرس گرمایی را افزایش دهد. میزان درجه حرارت محیطی مناسب 
برای پرنده از ۳۰ الی ۳۲ درجه در روزهای اول پرورش باید به ۲۰ الی ۲۶ درجه سانتیگراد در 
طی ۶ هفته زندگی تنزل یابد. در غیر این صورت جوجه وادار به تطابق حرارتی با محیط شده 
و این استرس مانع دستیابی به پتانسیل های ژنتیکی پرنده خواهد شد. 


۳۳ 


واکنش های طبیعی جوجه های گوشتی در مقابل استرسهای گرمایی: 

جوجه های گوشتی جهت دستیابی مجدد به توازن حرارتی با محیط اطراف خود در طی 
استرسهای گرمایی تغیبرات رفتاری و فیزیولوژیک متعددی از حود نشان میدهند. شاید اولین 
و یا آبخوریها باشد. اولین واکنش فیزیولوژیک جوجه ها به استرس گرمایی ازدیاد فعالیت 
سیستمهای خنک کننده غیر تبخیری در بدن آنها میشود. در طی این روند مسیر جریان خون 
از اندامهای داخلی مانند کبد . کلیه هاو روده ها به سمت عروق محیطی تغییر می پابدو پرنده 
گرمایی تشدید شود یا به عبارت دیگر دمای محیط از ۳۲ درجه بالاتر باشد سیستم خنک کننده 
تبخیری در بدن جوجه ها فعال ميشود. با توجه به این که طیور در سطح بدن خود فاقد غدد 
عرقی میباشند. تنها راه تبخیر آب دهان و مجاری تنفسی خواهد بود. دراین شرایط تعداد تنفس 
جوجه ها از ۲۵ بار در دقیقه تا ۰ برابر افزایش یافته و به ۰ بار در دقیقه میرسد. از دست 
دادن حرارت بصورت فوق انرژی زیادی مصرف میکند بطوریکه تبخیر هر میلی لیتر اب در 
حدود ۵۶۰ کالری انرژی مصرف مینماید. این مصرف انرژی بطور مستقیم باعث کاهش راندمان 
تولید در طی استرس گرمایی میگردد. به همین دلیل است که رطوبت بالای محیط به دلیل کم 
اثر کردن این واکنش جبرانی در پرنده در طی استرسهای گرمایی اثرات مخرب سنگینتری به 
همراه خواهد داشت. 
بخشی از فرایند فیزیولوژیک تطابق با استرس گرمایی است. کاهش مصرف دان بالطبع باعث 
کاهش دریافت مواد لازم برای رشد میشود اما از سوی دیگر به دلیل کاهش انرژی گرمایی 
میاورد. 


راهکارهای مقابله با استرس گرمایی 


گروه تولیدی بهپرور 


الف)راهکارها و پیش بینی های لازم قبل از شروع گرما: 

۱ -با توجه به تاسیسات سالن تراکم گله را بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر در نظر بگیرید. 

۲ - از طریق عایق بندی سقف و همچنین ادامه ان حداقل بطول یک متر از طرفین میتوان 
از گرمای سالن کاست. 

۳ - پاشیدن آب آهک بر روی سقف های قدیمی به میزان بازتاب نور و گرما افزوده و دمای 
سالن را کاهش میدهد. 

۶ -با توجه به نقش تهویه مناسب در کنترل استرس گرمایی از صحت کار هواکشهای سالن 
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۰ 

اطمینان حاصل نموده و در صورت لزوم جهت افزایش سرعت هوا در سالن نسبت به تعبیه : 
مواکشهای کمکی داخل سالن اقدام نمایید. 1 
۵ در صورت استفاده از سیستمهای خنک کننده تبخیری مانند پوشال» قبل از شروح گرما ّ: 
نسبت به تعویض پوشالهای فرسوده و نیز کنترل سیستم توزیع آب این سیستمها قدام نمایید. كِ 
7 - آبخوریهای اضافی جهت مصرف در زمان استرس گرمایی تهیه نمایید. : 
۷- با توجه به کاهش برداشت دان در طی استرس گرمایی, شرایط لازم جهت جبران این ۰ 


مسئله و توزیع مناسب و گسترده تر دان در طی ساعات خنک و نیز روشنایی کافی جهت 


ب) راهکارهای مقابله با استرس گرمایی در زمان اوج گرما: 

تهویه باید به حداکثر برسد تا از این طریق علاوه بر خنک کردن بدن طیور با استفاده از 
جریان هوا . گاز امونیاک و رطوبت و دی اکسید کربن تولید شده نیز از سالن خارج شود. به 
یاد داشته باشید جریان هوا در مناطق مرطوب که رطوبت محیطی بالای ۷۰ درصد دارند تقریبا 
تهاراء اصلین کت ل استرن گرهاین است؛ 

- در طی ساعات اوج گرما طیور را با محرومیت از غذا مواجه نموده تا علاوه بر کاهش 
دان را نیز کاهش داده و در صورت مجهز بودن سالن به دیمر با کاهش شدت نور با ایجاد 
ارامش و به حداقل رساندن تحرک بدنی انرژی تولید شده از فعالیت عضلانی را نیز به حداقل 
برسانیم. ۱ 

یک ساعت قبل از اوج گرما از طریق بالا بردن دانخوریها یا جمع آوری دان » مصرف دان 
را متوقف کنید. در نظر داشته باشید بعد از افت دمای محیط از طریق ازدیاد تعداد دانخوریها و 
استفاده از محر کهایی مانند روشنایی میتوان این کاهش برداشت دان را جبران نمود. 

- آب خنک و کافی در اختیار طیور قرار دهید. همچنین تعداد آبخوریها را افزايش دهید. 
افزودن الکترولیتها به آب و همچنین بعضی املاح مانند پیکربنات سدیم(۱,۵ گرم در لیتر) . 
کلرید آمونيم کلرید سدیم و بیکربنات پتاسیم میتواند موثر باشد. 

- از سایر افزودنیهای مفید به آب میتوان از سرکه به نسبت الیتر در هزار لیتر آب و آسپرین 
به نسبت ۰,۳ گرم در لیتر نام برد. 


ج) تغخییرات در جیره غذایی در زمان استرس گرمایی: 
جوجه های گوشتی میشود بنابر این غلظت مواد مغذی در دان باید افزایش یابد. 
- در استرس گرمایی باید انرژی جیره از طریق ازدیاد میزان روغن و چربی در جیره افزایش 


۳۵ 


یابد. به یاد داشته باشید انرژی متابولیسمی غلات بسیار بالاتر از روغن است و برای دریافت 
مقدار معینی انرژی از غلات در مقایسه با روغن گرمای بیشتری تولید ميشود. 

- در بالائس میزان اسیدهای آمینه جیره دقت زیادی لازم است و در اين رابطه باید تلاش 
شود جیره با پروتئین کمتر و با استفاده از اسیدهای آمینه سنتتیک خصوصا متیوئین و لیزین 
بالانس شود. همچنین افزایش نسبت لیزین به آرژینین به میزان ۱۰تا ۱۵ درصد باعث افزایش 
قابلیت زنده مانی پرندگان در طی استرس گرمایی میگردد. 

-افزودن ویتامین نظ. ن) وویتامینهای گروه قّ به جیره توصیه ميشود. 

- استفاده از دان یلت شده یا دان مش با ذرات درشت و یکنواخت به منظور افزایش میزان 
هضم توصیه میگردد. هر چه هضم راحت تر صورت گیردزمان مصرف دان کاهش یافته و 
انرژی کمتری برای هضم غذا مصرف ميشود. 

-درطی شرایط گرم و مرطوب انتخاب و مصرف ضد کوکسیدیوز مناسب در کنار انتخاب 

-هوای گرم تنها منحصر به داخل سالن پرورش نیست. در نگهداری مواد اولیه دان خصوصا 
ويتامينها باید دقت زیادی داشت. 


گروه تولیدی بهپرور 


استرس سرما و سرما خوردگی در جوجه های یکروزه 

جوجه هایی که در روز اول زند کی سرما میخورند با افزایش تلفات. تاخیر در رشد . ضعف 
عمومی ومیزان وقوع بالای آسیت و ناهماهنگی رشد در روزهای بعد مواجه میشوند. از علل 
اصلی سرماخوردگی در روز های اول پرورش از شرایط نامناسب حمل و همچنین شرایط 
نامناسب حرارتی در زمان تحویل جوجه میتوان نام برد. 

در فصول سرد سال به نکات زیر توجه فرمائید: 

-ضخامت بستر به ۵ سانتی متر افزایش یابد. 

-عمل پیش گرمایی اهمیت زیادی دارد. کلیه قسمت های سالن و بستر قبل از ورود جوجه 
باید به دمای مورد نظر برسند . درجه حرارت بستر باید در زمان تحویل جوجه بین ۲٩‏ تا ۲۸ 
درجه باشد. (دمای سالن ۲۰ ۲۲ درحه باشد.) 

- جوجه هایی که در طی حمل دچار سرماخوردگی شده اند احتمالا نیاز به درمان انتی 
بیوتیکی سریع دارند. 

- در صورتیکه جوجه به دلیل سرمازدگی ناشی از حمل در زمان تخلیه از تحرک کافی 
برخوردار نباشد با افزایش غیر طبیعی دمای سالن اقدام به جداسازی جوجه ها از هم نکنید. در 
این صورت حرکت آرام پرسنل مزرعه در بین جوجه ها توصیه ميشود. 

- غلظت آب و شکر مصرفی در زمان تحویل جوجه در فصل زمستان ۵ درصد توصیه 
توا 


س‌ 


0 

۱ ۲ ۱ ۱ 

در فصل زمستان به یکنواختی توزیع حرارت در تمام نقاط سالن و همچنین اختلاف دمای ۰ 
روز و شب دقت کنید. همچنین مراقب کوران هوا از طریق پنجره ها و درب های ورودی 3 
سالن‌باشید. : 
- هرگز از طریق کاهش میزان تهویه و کاهش کیفیت هوای داخل سالن حرارت لازم برای ِِ 
جوجه ها را تامین نکنید. به تعبیر بهتر برای تامین گرما نباید تهویه به حدی کاهش یابد که ۰ 
۳ ۰ 

کیفیت هوابرای جوجه به حد زیان اور برسد. ۰ 


۳۷ 


۱۳۸۵۸۲ 
ِ" ۲ 2۸۵۵۱6۱۷۸6 
گروه تولیدی بهپرور 


72۳10 
7۲0006106 6001۳ : 


توجه به کیفیت جوجه از مسائل مهم و موثر در امر پرورش محسوب میگردد. بنابراین یک 
مرغدار موفق باید در درجه اول به دنبال پاسخ به سوالات زير باشد: 
-کدام نژاد از طیور گوشتی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه پرورش بهترین بازدهی را خواهد 


داشت . 

-کیفیت جوجه تحویلی چگونه بوده است. 

- اطلاع یافتن از برنامه کنترل بیماریها و واکسیناسیون گله مادر و احیاناً واکسیناسیون در 
جوجه کشی 

-وزن جوجه در هنگام تحویل چقدر بوده است. 

- توجه به وضعیت ۷16[ و 1۷15و 9۳ و 91 و سایر مشخصات در برگه بهداشت جوجه 
و کنترل مندرجات موجود در برگه بهداشت از طریق اجرای آزمایشات مربوطه در روزهای 
اولیه پرورش. 


۱-حتی المقدور سعی شود از جوجه هایی استفاده شود که فاقد بیماری مادری باشند. 

تن اسان وخ رانان یک گله ما اش تایگ فا اصاه وت ان و 
فیزیولوژیک بین جوجه ها به حداقل برسد و اجرای برنامه های تغذیه ای واکسیناسیون, 
پیشگیری و درمان آسان تر صورت پذیرد. اگر این امر ممکن نباشد باید سعی شود جوجه ها 
از گله هایی با یک سن تهیه شوند. 

۳- توجه به معیارهای بالای بهداشت و امنیت زیستی در کارخانه جوجه کشی و حمل و 


درجه حرارت مطلوب جهت نگهداری جوجه ها پس از هچ در حدود ۲۰ درجه 
سانتیگراد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد میباشد. همجنین حفظ این شرایط در طول 


6- جوجه ها باید در شرایط مطلوب حمل گردند و دما (گرما و سرما) همچنین رطوبت و 
تهویه (تامین اکسیژن) مرتبا کنترل شده و از بروز هر گونه استرس از جمله کوران هوا در داخل 
کانتینر حمل جوجه جلوگیری گردد. 

۵-به طور کلی خحشک شدن جوجه ها ناشی از ضعف در کنترل شرایط محیطی کارخانه 
جوجه کشی. شرایط نگهداری و تحویل جوجه و یا در طول حمل و نقل و همچنین در طول 
روزهای اولیه زندگی جوجه ها میباشد که بایستی همگی به دقت کنترل گردد. 


۳ 


۱۳۸۵۸۲ 
ِ_ ۲ ۴۸۵۵۱۱۷۸6 
گروه تولیدی بهپرور 


مدیریت رشد و تقذیه 


32/2۱ 
۳۳0 90007 : 


نکات کلیدی 
۱-دانش و آگاهی اندک درباره پدیده ها وعوامل مختلف خطرناک است . 
۲- دانش تغذیه درعمل و اجرا بایستی به صورت استراتژیک یعنی بصورت علم و هنر 
تلفیق دانش و اطلاعات تغذیه ای و بازرگانی و مواد اولیه و منابع انسانی و تجهیزات و کارخانه 
خوراک و بازتاب عملکرد گله تعریف گردد. 
۳ 

کیفیت 


فرمولاسیون ج--- چهار راه تغذیه -----سه مواد 


اتتصاد 


۶-در تغذیه گله های گوشتی : استفاده از جیره های پیش آغازین بایستی در نظر باشد 

۵- تغذیه فازی ( 1660178 ۲1۱296 ) در تغذیه گله های گوشتی بسیار مهم می باشد. 

-علم نوین در تغذیه امروزی طیور ؛ تغذیه با اسیدهای آمینه و توجه به الگوی متعادل 
آنها که بر اساس قابلیت هضم اسیدهای آمینه بیان شده تولید کننده را مطمئن می سازد تا 
بتواند شاحصهای کارائی تولید راهر چه بیشتر تحت کنترل در اورده و نتایج تکرار پذیر داشته 
تاتلر 

۷-موضوع آب و ارتباط آن با تغذیه گله بسیار مهم می باشد. 

۸- در موضوع تغذیه تمرکز بر ارزش مواد غذایی بسیار ضروری است . 

4- در تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت ؛ دسترسی آسان و ارزش غذایی و کنترل کیفی طبق 
استانداردهای ملی تسیار ضروری است: 

۰- در تهیه مواد اولیه خوراک . ملاک کیفی قبل از خرید و بررسی نمونه های مواد قبل از 
خرید و کیفیت مواد تحویلی مطابق مطالعات قبلی بسیار مهم است . 

۱- هیچ تردیدی نیست که جیره های بالانس شده ایمنی بهتر در مقابله با بپیماریها ایجاد 

۲-شروع خوب نصف کار است ؛ در تغذیه گله های گوشتی این نکته یک واقعیت مسلم 
است با توجه به اينکه ۷ روز اول زندگی ۲۰9۵ کل زندگی جوجه است ؛ پس اهمیت تغذیه 
در این دوره بسیار حیاتی است . 

۳- در تغذیه گله های گوشتی؛ مواد اولیه» مواد مغذی و بافت خوراک واژه های کلیدی 
ماش 


و 

۰ 

۶-ویژگیهای جیره غذایی مطلوب ؛ بایستی جزو اهداف هر مرغدار باشد. 44 
ی ور مت ۹ 
1- تکامل دستگاه گوارش و ارتباط آن با تغذیه موضوع مهم می باشد . ۰ 
۷- توجه به بافت خوراک مورد نظر در ضریب تبدیل و عملکرد بسیار مهم است . : 
۸- تحریک اشتها ء یک پدیده رفتار ی در ارتباط با تغذیه » بسیار ضروری است . ۰ 
7 9 ۷ ۰ 


۰-خحل مشاوره از کارشناس زبده و ماهر تغذیه برای رسیدن به نتیجه بهتر موثر است . 

۱سموضوع تغذیه تخصصی نقش مهمی در بروز استعداد ژنتیکی گله ها دارند. 

۲-در فرمول نویسی فقط ارزانی جیره ملاک نیست ؛ بلکه باید استعداد ژنتیکی به منفعت 

۳تهیه فرمول های مناسب بسیار مهم می باشد. 

۶-رمز موفقیت در تغدیه دسترسی به اطلاعات دقیق انالیز مواد اولیه مورد نظر می باشد . 

۵- اندازه ذرات و بافت خوراک عامل تعیین کننده در دان تولیدی است . 

1-فرایند صحیح و اصولی تولید و ساعت خوراک و ماشین آلات و دستگاههای تولید 
بایستی با نوع فرمول -نوع بافت خوراک و اهداف عملکرد گله همسو باشد . 


سس 


(۸ 
۴8۵000۷6 6۴ 


گروه تولیدی بهپرور 


برنامی‌هاعا نورده مهت بهیود 
مديریت پرورش و رد 


2 
۳ 


۳۸ 
ِ 
َ 
ِ 
تكِ 


برنامه نوری برای جوجه های گوشتی 

برنامه نوردهی در جوجه های گوشتی یک راهکار مدیریتی است که در بسیاری از مزارع 
گوشتی مورد استفاده قرار میگیرد. ساده ترین برنامه نوری که در بسیاری از مزارع از روز دوم 
پرورش مورد استفاده است عبارت است از دوره نوردهی ۲۳ ساعته و یک دوره خاموشی 
یک ساعته که هدف از اجرای آن عادت دادن پرنده به حاموشی احتمالی ناشی از مشکلات 
سیستم توزیع برق میباشد و تقریبا میتوان گفت تاثیری بر سایر اهداف احتمالی برنامه‌های نوری 
ندارد. 

امروزه کارشناسان صنعت طبور معتقدند نوردهی مداوم نمیتواند برای طیور سودمند باشد و 
در مقابل اجرای برنامه خاموشی میتواند منافع زیر را به دنبال داشته باشد: 

در کنترل وزن بدن و تطابق آن با سایر شرایط حاکم بر مرغداری مانند بیماریها موثر 
است. 

لا باعث کنترل مشکلاتی مانند سندرم مرگ ناگهانی(سکته) » آسیت و همچنین کاهش 
مشکلات‌اسکلتی ميشود. 

در کنترل استرسهای گرمایی موثر است. 

با توجه به کاهش متابولیسم بدن در طی خاموشی باعث بهبود ضریب تبدیل و ارتقا 
راندمان نهایی گله میگردد. 

در تمام برنامه های نوری در طی هفته اول تنها به یک ساعت خاموشی و ۲۳ ساعت نوردهی 
اکتفا میشود تا وزن هفته اول تحت تاثیر قرار نگیرد.در طی این مدت شدت نور نیز در حد ۳۰ 
تا ۰ لوکس و بطور یکنواخت در کل سالن اعمال ميشود. در مراحل بعد برنامه نوری به شرح 
جدول ۱ قابل اجرا است: 


جدول ۱ 
برنامه نوردهی در سالنهای گوشتی 
وزن هدف در زمان ۳ 
0 شدت مت روشفایی (ساع 


یی | ۷۰ ۰-۳ | مات روشاه ویک‌امت خد 
کمتر از ۲۸ کیلوگرم 
و۲ رو فا از کشتار | ۰-۵ ۲ ساخت روشای و عساعت اروش 


33777 ۷۰ | ۰-۳ ]۲ سامتدوتیدی‌سات خ 
پیش از .۲ کیلوگرم 
از روز ۸ تا ۳ روز قبل از کشتار | ۱۰-۵ |۱۸ ساعت روشنایی و" ساعت خاموشی 


۳۶ 


۹ 
برنامه محدودیت مدت روشنایی در گله تابع بسیاری از عوامل مثل ارتفاع از سطح دریا, ۰ 
زمان کشتار.کنترل بیماریها , درجه حرارت در فصول گرم و.... میباشد. 1 
: 
6۵ 
2 
۳۹ ۰ 
اجرای برنامه نوری امروزه یک ضرورت است. از اجرای آن واهمه نداشته باشید ۰ 
۰ 
۰ 


در اجرای برنامه نوری توجه به نکات زیر ضروری است: 

۳ به محض شروع روشنایی آب و دان کافی در احتیار طیور قرار دهید. 

اجرای برنامه خاموشی با بیش از 1 ساعت خاموشی توصیه نميشود. در صورتیکه به هر 
دلیلی نیاز بیشتری برای کنترل وزن دارید میتوان ساعت خالی بودن دانخوریها را افزايش داد. 

طول مدت خاموشی باید پیوسته باشد . به عبارت دیگر نباید دوره 7 ساعته خاموشی را 


مثلا به دو دوره ۳ ساعته تقسیم نمود. 

# در زمان حاموشی باید تمام منافذ سالن از نظر نشت نور کنترل شود. 

با توجه به این که بعد از دوره خاموشی تقریبا تمام پرندگان با روشن شدن سالن برای 
همچنین کمیت دانخوریها و آبخوریها برای دسترسی یکسان پرنده ها باید مد نظر باشد. 

در حوجه های تولید شده از مادر جوان شدت نور در هفته اول را ۱۰ تا ۱۵96 (۵ تا ۱۰ 
نوکس بیشتر)افزایش دهید. 

لا تجهیز سالن به دیمر قویا توصیه میگردد. در این صورت تغییر از تاریکی به روشنایی را 
نوزیع دان در سالن هایی که دانخوری اتوماتیک ندارند استفاده کنا 

لا با توجه به این که دستگاه گوارش طیور تقریبا در طی ۶ ساعت کاملا تخلیه میشود » در 
خاموشیهای بیش از ۶ ساعت هجوم پرنده بعد از شروع روشنایی به دانخوریها افزایش می یابد 
که میتواند زمینه ساز خود خوری و زخمهای سطح پوست باشد. 

فلا با توجه به وزن جوجه ها و مقایسه آن با وزن استاندارد و همچنین شرایط محیطی 
و بهداشتی جوجه ها میتوانید برنامه خاموشی را از نظر طول مدت تاریکی تعدیل نموده و 
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اصول اولیه فرنطینه و بهداشت در مرغداری های گوشتی 
هدف از تدوین این اصول» پیشگیری از انتقال بیماری های واگیردار ( عفونی ) به مرغداری 


است... 


راه های انتقال عوامل بیماری زا : 

۱- انسان( نیروی انسانی ) : ویروس ها و باکتری ها براحتی می توانند توسط افراد از 
مزرعه ای به مزرعه دیگر منتقل شوند ؛ در این خصوص . کارگران شاغل در مرغداری ‏ گروه 
واکسیناتور» دامپزشکان و هر فردی که با مرغداری های دیگر در تماس است می تواند ناقل 
بیماری باشد . 

سس وسایل نقلیه: هر گونه وسیله نقلیه بویژه کامیون های حمل دان » حمل گازوئیل .حمل 
بوکان وس وسایا اه کی پا کدیاساب اگم رانا سا اش 

۳- وسایل و افلام ورودی به مزرعه : بویژه اقلام دارویی از داروخانه ها » از مهمترین 
راه های ورود بیماری اند . 

۶- اب غیر بهداشتی تصفیه نشده می تواند عامل انتقال بسیاری از بیماری ها باشد. 

۵- پرندگان بویژه گنجشک و کبوتر و سایر حیوانات بویژه موش می تواند نافل عوامل 
بیماری زا باشند . 


راه های کنترل ورود عوامل پیماری زا: 

۱-بستن درب مرغداری و ممانعت از ورود افراد متفرقه و وسایل نقلیه ناشناس . 

۲-ممانعت از تردد کارگران بین مرغداری ها. 

۳-برپایی محلی به عنوان قرنطینه مرغداری جهت تعویض لباس» کفش و پوشیدن لباس و 
جکمه مزرعه. 

۶- برپایی امکانات دوش یکطرفه درمزرعه جهت ورود بازدید کنندگان آلوده ( نظیر گروه 
وک رن دمک 

۵- ممانعت از ورود وسایل شخصی و اضافی بازدید کنندگان و تهیه سرنگ و وسایل 

1- ضدعفونی دست ها در بدو ورود به سالن . 


۳۴ 


ا۴ 


شا 


۷- تعویض کفش و دمپایی محوطه مرغداری با جکمه مخصوص سالن در بدو ورود به 
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۸-محدود نمودن تردد وسایل نقلیه به مزرعه . بویژه کامیون حمل گازوئیل . 

4- استفاده از اتاق گاز در بدو ورود برای دود دادن وسایل وارده به مرغداری . 

۰- استفاده از دستگاه ضدعفونی پاش و محلول ضدعفونی مناسب در بدو ورود مزرعه 
بویژه در مورد وسایل نقلیه مجاز به ورود به مرغداری . 

۱- ثبت دقیق ورود و خروح افراد. کالا ها و وسایل نقلیه به مرغداری . 

۲- اطمینان از بهداشتی بودن اب مصرفی ( ازمایش اب) و تصفیه پا کلر زدن به اب های 
الوده . 


۳- اطمینان از عدم ورود گنجشک به انبار دان بویژه بستن توری روی پنجره ها و بسته نگه 


گروه تولیدی بهپرور 


داشتن درها و پنجره ها . 
۵۶- کنترل جمعیت موش با استفاده از طعمه موش و جسب موش . 


بهداشت در مرغداری ها : 

۱ شرط اول بهداشت رعایت نظم و تمیز بودن همه قسمت های مرغداری است . 

۲- علاوه بر سالن ها . محوطه ها . انبار دان . اتاق های کارگری . قرنطینه . دفتر و حتی 
دستشویی مزرعه باید همواره تمیز باشد . 

۳-از ریختن وسایل اضافی ‏ بلااستفاده در نقاط مختلف مرغداری پرهیز شود . 

شرط اول برقراری قرنطینه در مرغداری . محصور بودن آن است . 


1 
۲ 1" 
مرغداری زمانی بهداشتی تلقی می شود که به نظافت و تمیزی و نظم آن توجه کافی شده 44 
0 7 
۱ 9 
بهداشت به زمان اماده سازی محدود نمی شود . در دوره پرورش نیز همه اماکن باید تمیز ۰ 
و بهداشتی باشد. ِِ 9 : 
باشد . ۰ 
استفاده از لگن ضدعفونی سرسالن ها و حوضچه ضدعفونی در ورود مزرعه برای رعایت 
بهداشت کافی نیست. 
لباس کار و چکمه تمیز از ضروری ترین و اولیه ترین وسایل جهت حفظ بهداشت در مزرعه 
لنییت:: 
واکسیناسیون : 
واکسیناسیون در کنار بهداشت و قرنطینه از مهم ترین ابزار کنترل بروز بیماری های عفونی 
در مرغداری به شمار می رود . 


تدوین یک برنامه مناسب واکسیناسیون برعهده دامپزشک مسئول مرغداری می باشد که بر 
اساس بیماریهای رایج در منطقه ‏ شیوع فصلی و عوامل متعدد دیگر صورت می گیرد. 

اجرای صحیح عملیات واکسیناسیون نیاز به آموزش خاص هر یک از روش های 
واکسیناسیون دارد. 


ملاحظات کلی در کار با واکسرد به شرح زیر است : 

۱-واکسن از منبع مطمئن با رعایت زنجیره سرد تهیه شود. 

۲-واکسن درمزرعه در یخچال مناسب با دمای ۲+ تا 1+ نگهداری شود . 

۳- مشخصات واکسن شامل شرکت سازنده » شماره سریال » تاریخ انقضاء و غیره ثبت 
شود . 

6-واکسن در مجاورت نور. گرما و مواد ضدعفونی کننده قرار نگیرد . 

۵-واکسد های کشته . یخ نزنند . 

1-واکسن با دز کافی تهیه شود . 

۷- تاریخ انقضای واکسن نگذشته باشد. 

۸-ظروف واکسن پس از مصرف در کوره لاشه سوز معدوم یا در صورت مدفون کردن ابتدا 
در محلول ضدعفونی ريخته شود . 

4-از پراکندن ظروف واکسن مصرف شده در مزرعه و اطراف مرغداری پرهیز شود. 


۴۳ 


ملاحظات کلی در واکسیناسیون به روش اسپری به شرح زیر است . 
۱-اسپری قطره درشت ( بارانی ) در بدو ورود جوجه به مرغداری انجام می شود. 
۲-مسئول واکسیناسیون باید اموزش کافی دیده باشد . 
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۳-از دستگاه اسپری مخزن پلاستیکی مجهز به فشارسنج ‏ لانس مناسب و سرنازل مناسب 
استفاده شود . 

6-برای آماده سازی ( رقیق سازی واکسن ) آب مقطر استریل ( محلول های مناسب آماده) 
بهمیوان ۲۵۷ 5 ۳۸۰ سی می برای هر ۱۸۳ فر انشفاده شبود. شضا قطر رات و هیرال ات 
خروجی دستگاه چک شود. 

۵- از سلامت جوجه ها قبل از اسپری اطمینان حاصل شود. جوجه های گرما زده اسپری 

1- کارتن های جوجه کنار هم چیده شوند . 

۷- دمای سالن در زمان اسپری از ۲ درجه سانتیگرد گرم تر نشود. 

۸ کلیه تهویه ها و هیتر خاموش و نورسالن کم شود. 

فا ومان رفن کرفن تاممرفت راکنتهسن از 9 دففه طرل نکفل, 

۰ اسپری بروی هر کارتن به صورت دایره وار و حلزونی از بیرون به مرکز انجام و پس 
درب کارتن گذاشته شود . 

۱۰-۱ تا ۱۵ دقیقه پس از اسپری جوجه هاء جوجه ها در سالن رها شوند. 
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ملاحظات کلی در واکسیناسیون به روش آشامیدنی 

۱-روش آشامیدنی ساده ترین . متداول ترین و درعین حال در صورت بی توجهی به روش 
صحیح بی اثرترین روش واکسیناسیون در مرغداری می باشد . 

۲-واکسن های زنده متعددی را می توان در این روش استفاده کرد ۱ 

۳- قبل از شروع به انجام عملیات واکسیناسیون آشامیدنی از سلامتی گله اطمینان حاصل 
شود. 

6 میزان آب مصرفی متناسب با سن پرندگان در نظر گرفته شود. ( طبق جدول تخمینی 
زیر) 
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۵-از آب بدون کلر با سختی مناسب استفاده شود .( آب های لب شور برای واکسیناسیون 
استفاده شود. و حداقل نیم ساعت قبل از افزودن واکسن پودر شیر به اب اضافه گردد. از بشکه 
پلاستیکی برای تهیه واکسن استفاده شود. 


۵ 
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۷- با توجه به فصل ‏ سن و دمای سالن . بین ۷/۵ تا ۲ ساعت قطع آب برای جوجه ها در 
نظر گرفته شود . ۱ ۱ 

۸- ابخوری ها پس از قطع اب با اب کافی شسته ( بدون ضدعفونی ) و بالا داده شوند. 

4- از آبخوری اضافی ( تا رسیدن به هر آبخوری برای ۵۰ قطعه ) برای یکنواختی توزیع 
واکسن استفاده شود. 

۰-واکسن در تمامی آبخوری ها به یک نسبت توزیع و آبخوری ها به طور یکنواخت در 
سرتاسر سالن توزیع شود. ۱ 

۱- آبخوری های حاوی واکسن ( زنگوله ای آویز ) از دو سوی سالن پایین داده شوند تا 
توزیع جوجه پای آبخوری ها یکدست شود. 

۲- با حرکت ارام بین جوجه ها به مصرف واکسن تشویق شوند از سرو صدای اضافی 
وهی سود ۱ 

۳- تا پایان نیافتن واکسن در آبخوری ها آب آبخوری ها باز نشود. 

۶- از مصرف هر گونه ترکیبی در آب حاوی واکسن اجتناب شود . 

۵- با استفاده از ترکیبات رنگی خنثی می توان میزان یکنواعتی توزیع واکسن را ارزیابی 
کرد 

7- واکسن های آشامیدنی در مورد برونشیت حداکثر تا یک ساعت و در گامبورو و 
نیوکاسل حداکثر تا ۲ ساعت زنده و موثر اند. 

۷- ویالهای واکسن به روش بهداشتی معدوم شوند . 


۱۳۸۵۸۲ 
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5 بهتر است قبل از ارسال گله به کشتارگاه از مصرف دارو پرهیز گردد. در این مورد توجه 
به توصیه کارخانه‌های سازنده دارو در مدت منع مصرف مورد توجه قرار گیرد. 

قطع دان مصرفی حدود ۵ ساعت قبل از ارسال به کشتارگاه 

بهتر است قبل از اقدام به بارگیری گله کلیه وسایل موجود در سالن از قبیل آبخوری و 
دانخوری جمع آوری و یا ارتفاع حدودا ۲ متر بالاتر آورده شود. 


توصیه می‌شود قبل از اقدام به بارگیری نسبت به کاهش شدت نور و یا استفاده 


از نورآبی اقدام گردد. 


ق لازم است بارگیری به آرامی اجرا گردد در غیر این صورت اثرات نامطلوبی در کیفیت 
لاشه ایجاد خواهد شد. 

# تنظیم تعداد پرنده بارگیری شده در هر قفس با توجه به وزن زنده مجاز و دمای محیط. 

آب باید تا آخرین لحظات بارگیری در اختیار پرنده قرار گیرد. 

# در صورت اجرای برنامه‌های نوردهی بهتر است حداقل ۷ روز قبل از تخلیه سالن برنامه 
نوری به مدت ۲۳ ساعت روشنایی تبدیل گردد. 

# تغذیه با گندم خرد نشده را دو روز قبل از کشتار قطع نمایید. 

در سالن‌های بزرگ, جدا نمودن پرندگان به کمک مقسم. از تجمع غیر ضروری جلوگیری 
خواهد کرد. بدین ترتیب امکان دسترسی به آب برای پرندگانی که هنوز گرفته نشده‌اند. فراهم 
می‌گردد. 

لا در هنگام تخلیه سالن باید سیستم تهویه به دقت تنظیم گردد. 

اقا پرندگان را باید فقط از ناحیه پا و ساق بلند نموده و هرگز از ران گرفته نشود. همچنین باید 
هر دو پا با هم گرفته شوند. 

بارگیری طولانی مدت يا در طی چند مرحله به دلیل ورود آلودگی از طریق وسائل نقلیه و 
و زین شید باقن ازبار رن ان انش مهرینو قط تاک فرازای بت ال و اهر 


داشت. 
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جدول ۱ 


جدول تغیبرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس ۳۰۸ 
مخلوط مرغ و خروس 


میانگین 7 بردا ۵ | مجموع‌دان | ی رن . 
نگیری هفتگی | روزانه(گرم) | مصرفی(گرم) 


ضریب تبد 
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جدول تغیبرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس ۳۰۸ رو تال 
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جدول تغییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس ۳۰۸ 
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جدول تغیبرات وزن بدنءسیزان خوراک و ضریب تبدیل تاد گوشتی راس ۳۰۸ ۳ 
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جدول تغییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس ۳۰۸ 
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جدول ۶ 


جدول تغییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آربور اکرز پلاس 


2 مخلوط مرخ و خروس 
3 وزنگیری ۱ 

۰ ۲ روزانه(گرم) | وزنگیری هفتگی 
. 

1 ۰ 

9 ۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 


2۶ 


ادامه حدول ۶ 3 


جدول تخییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نزاد آربور اکرز پلاس 3 
مخلوط مرغ و خروس ۴ 
گیری میانگین حموع دان ۰ ۰ 2 ۰ 
3 
۸٩‏ ۱9۳ ِ ً 
1۶۶۳ و ۰ 
۱-۸۴ 
۱۷۴ 


۷ 


جدول ۵ 


جدول تغییرات وزن بدنمیزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آریور اکرز پلاس 


۰ ۳ خر یف باهش 
2 وزنگیری 

4 4 یگ روزانه(گرم) 0 
ِ 

5 

۲ ۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 


۸ 


ادامه حدول ۵ و 


جدول تغییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آربور اکرز پلاس 3 
ِِ_ به تنهایی اش 
۰ 
بری ۳ ۳ 
۳ یگ ۳ 3 3 0 ی ۰ ۲۱ ۳ 
۴ 
6۵ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۵۹ 


٩ جدول‎ 


جدول تغییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آربور اکرز پلاس 


۰ ی 0 

نز 2 مرخ به تنهایی 
3 وزنگیری میانگین 

۰ ۲۱ روزانه(گرم) وزنگ ی هفتگی 
. 

ِ 

9 ۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 


۶ ۰ 


ادامه حدول ٩‏ 7 


جدول تغییرات وزن بدن.میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آربور اکرز پلاس ۹ 
سب ِِ_ 

نب 

مجموع دان ذ: 

دا 2 ۳ مصرفی(گرم) ۹ 
۰ 

6۵ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 


۶۰| 


جدول ۷ 


گروه تولیدی بهپرور 


میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی راس ۳۰۸ و آرپور اکرز پلاس 
بر اساس وزن بارگیری ۱,۹ کیلو گرم 


۳۳ ۳۳ ۳ ۲ ۰ ۲ ۲ 
ات ار سس تس 


والین 0 


ایزولوسین 0۸ 
ارژینین ۷ 
تریپتوفان ۷6 


یم 
برای پوشش احتیاجات کامل پيشنهاد میشود کلیه اسیدهای آمینه تا حد ۵/ بالاتر از احتیاجات جوجه مصرف شود 
ادمعدتی ‏ | ] و 
96 ۱ ۰/۹ ۱ ۸۵ 
۷6 ۱۵۰ ۰/۴۵ ۰۱۲ 
۷6 ۰ ۰|۰۵ ۰ ۰۰۵ ۰۱۰۵-۸۰ 
۷6 ۳- ۰/۱۶ 2۳ ۰/۱۶ ۰- ۰/۱۶ 
9 ۳ - ۰/۱۶ ۳ - ۰/۱۶ ۳ - ۰/۱۶ 


کلر 2 


۶۲ 


س‌ 


۹( 
۰ 
3 ۰ 
۰ 
5 
۰ 
6۵ 
ادامه حدول ۷ 9 ۰ 
۳ 7 ۳ 2 ۵ 
میزان احتیاحات غذایی حوجه گوشتی راس كِِ اربور اکرز پلاس ۰ 
پر اساس وزن بارگیری ۱,٩‏ کیلوگرم ِ 


میلی گرم 
میلی گرم 
میلی گرم 


ی 
6 ۷۰ میلی گرم 


۰ ۶ ۶ ۷1 2 


اختصاصات غذایی فوق تنها یک راهنما بوده و در شرابط مختلف تغییرات جزیی میکند. 


2 


حدول ۸ 


گروه تولیدی بهپرور 


میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی راس ۳۰۸ و آربوراکرز پلاس 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ پرای ارسال به کشتارگاه با وزن ۲ الی ۲.۹ کیلو 

۰ 

۰ 


۴۲ ۴۵ 
۰۰۵ ۰ ۰۰۵ ۵ 
۰/۱۶ - ۰ ۰/۱۶ -۳ ۰/۱۶ -۳ 
۰/۱۶ -۳ ۰/۱۶ -۳ ۰/۱۶ -۳ 


2 


39 
۰ 
2 ۰ 
۰ 
5 
6 
6۵ 
ادامه حدول ۸ 9 ۰ 
1 2 ِ ۰ 
میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی راس ۳۰۸ و اربوراکرز پلاس ۰ 
پرای ارسال به کشتارگاه با وزن ۲ الی ۲.۹ کیلو ۰ 
۰ 


اسید پانتوتنیک | میلی گرم 
6 ۷۰ میلی گرم 
میلی گرم 


رواب ما [ سا لس 
س نیک | و 


اختصاصات غذایی فوق تنها یک راهنما بوده و در شرایط مختلف تغییرات جزیی میکند. 


۶۵ 


٩ حدول‎ 


گروه تولیدی بهپرور 


میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی راس ۳۰۸و آربوراکرز پلاس 
کی لداع ام ۳۵ 


سس« 


۳۳ 


۴۰ ۴۲ 1۴۵ 
۰۰۵ ۰ ۰۰۵ ۰ ۰۱۰۵ ۵۰ 

۰/۱۶ -۰ ۰/۱۶ - ۰ ۰/۱۶ -۳ ۰/۱۶ ۳ 
۰/۱۶ - ۳ ۰۱۱۶ - ۳ ۰/۱۶ - ۳ ۰/۱۶ - ۳ 


2 


9 


روا تال 
۰ 
3 ۰ 
۳1 ۰ 
۰ 
۰ 
6۵ 
ادامه جدول ٩‏ ۰ 
1 ۳۲7 7 ۰ 
میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی راس ۳۰۸ و اربوراکرز پلاس ۰ 
تسم ساسا زین ۰ 
۰ 


ت ۳ 
۱۱-۴ ۲۵-۲ ۴۳ 7 


اختصاصات غذایی فوق تنها یک راهنما بوده و در شرابط مختلف تغییرات حزیی میکند. 


2 


گروه تولیدی بهپرور 


میزان ۱۴ میلی گرم در لیتر و از طرفی میزان سدیم هم بیش از 
۰ میلی گرم در لیتر باشد ممکن است زیان آور باشد 
در سطوح بالا سبب ایجاد طعم تلخ می شود 


۰ میلی گرم در لیتر 


۶ میلی گرم در لیتر 


در سطوح بالا سبب ایجاد طعم نامطلوب می شود 


۳ میلی گرم در لیتر 


در سطوح بالا خاصیت سمی دارد. 


۲ میلی گرم در لیتر 


در سطوح بالا خاصیت ملین دارد. اگر میزان آن پیشتر از ۵۰ 


اگر میزان آن بیشتر از ۵۰ میلی گرم در لیتر و از طرفی میزان 

هم زیاد باشد. بر روی تولید تاثیر می گذارد 
در سطوح بالا خاصیت ملین دارد. اگر میزان آن بیشتر از ۵۰ 
میلی گرم در لیتر باشد و از طرفی میزان منیزیوم و سولفات 
هم زیاد باشد. بر روی تولید تاثیر می گذارد 


۶۸ 


۳ 

۰۹4 

۰ 

6 

حدول ۱۱ ۰ 

ِ ۳ ۳ ج ۰ 

جدول براورد تقریبی میزان اب در گله های گوشتی ۰ 
6۵ 

سن (روز) مصرف آب به ازا هر ۱۰۰۰ قطعه جوجه در روز (لیتر) 9 
۰ 

۰ ۵۸-۶۵ 

9 


۱۰۲ -۵ 


۱۴۹-۷ 
۱۹۲-۶ 


فلس 
۳۹| 


اطلاع از مصرف تقریبی آب در زمان مصرف دارو و یا واکسیناسیون 
از عوامل مفید در دستیابی به مدیریت مناسب می‌باشد. 


جدول ۱۲ 


حدول مقادیر کشنده و مقادیر قابل تحمل گازها در سالن مرغداری 


مقر کت | دز قیوشت ] 

ی اس رصم 
ز سم دوع 
کمتر از ۰/۲۰۴ | کمتر از ۴۳۰ 
کمتر از ۰۸۰۲۵ ] کمتر از ۲۵ 


حدول تاثیر مقادیرگاز آمونیاک در هوای سالن 


غلظت گاز آمونیاک 0۳۳۱ تاثیرگاز 
توسط پرسنل تشخیص داده می شود 
تاثیرات مخرب بر روی جوجه ها آغاز شده و سلامت پرسنل تهدید می شود. 
بیش از ۸ ساعت کار روزانه برای پرسنل مخاطره آمیز است. 
خطر بروز بیماری های تنفسی در جوجه ها افزایش می یابد. 
تاثیرات منفی بر روی اشتها و میزان برداشت دان آغاز می شود. 
چشم پرندگان دچار التهاب و ترشح شده روند رشد مختل می گردد و خطر 
شروع بیماری‌های دستگاه تتفس به شدت افزایش می یابد. 


۶۹ 


۷۰ 


۰ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
وی 760و 


۷1 


جهء وت یم م6 
277۲ ۲۳5 


۷۳ 


۰ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
وی 760و 


کراوه‌تولیدی نو روز 


جوجه کشی بهپر ور گیلان 


آونین دارد نز کو هت 
1[ 
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